Schengen 90/180 Counter incelemesi 2026
Schengen 90/180 kuralı için ücretsiz iPhone sayacı: kayan pencere ısı haritası, Ghost Trip planlayıcısı, 44 dil ve hesap gerektirmemesi.
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Schengen 90/180 Counter, Avrupa Birliği dışından gelen yolcular için hazırlanmış ücretsiz ve çevrimdışı bir iPhone uygulamasıdır; herhangi bir kayan 180 günlük dönemde izin verilen 90 günün ne kadarını Schengen bölgesinde zaten harcadığınızı takip eder. Sürüm 1.0 11 Haziran 2026 tarihinde çıktı, 23 MB yer kaplıyor ve 44 dilde sunuluyor.
Açıklama: AppStoryo, Schengen 90/180 Counter uygulamasını geliştiren stüdyo tarafından işletilmektedir. Aşağıdaki karşılaştırma herkesin doğrulayabileceği ölçütlere dayanıyor ve gerçek alternatifleri adıyla anıyor.
Schengen 90/180 Counter gerçekte ne yapıyor?
Schengen 90/180 Counter, üzerine planlayıcı eklenmiş bir gün defteridir. Sürüm 1.0 11 Haziran 2026 tarihinde çıktı, 23 MB yer kaplıyor, iOS 13.0 veya üstünü gerektiriyor ve App Store listesinde Seyahat kategorisinde 44 dilde yer alıyor. Her seyahati siz kaydediyorsunuz, uygulama da kayan pencereyi takvim üzerinde bir ısı haritası olarak, kalan günlerle birlikte çiziyor. Ghost Trip adlı planlayıcı henüz gerçekleşmemiş bir konaklamayı canlandırıyor ve sığmayacaksa başka tarihler öneriyor. Geçmiş seyahatler kitaplığınızdaki fotoğrafların üst verilerinden ya da uçuş kartları ve pasaport kaşelerinin kamerayla taranmasından yeniden kurulabiliyor; her ikisi de cihaz üzerinde işleniyor. Schengen dışında uygulama Brexit sonrası Birleşik Krallık kotasını, Amerika Birleşik Devletleri ESTA iznini, 183 günlük vergi sayımını ve kendi tanımladığınız kuralları da izliyor. Widget'lar, kilit ekranı ve Apple Watch görünümleri, canlı etkinlikler, takvim içe aktarma, PDF ve CSV dışa aktarma ve isteğe bağlı, uçtan uca şifreli iCloud eşitlemesi var. Hesap açmadan, analiz toplamadan ve çevrimdışı çalışıyor. Schengen 90/180 Counter App Store'da ücretsizdir.
90/180 kuralı aslında ne diyor?
Seyahat bloglarının ima ettiğinden azını diyor ve her şeyi belirleyen, metnin tam ifadesidir. Schengen Sınırlar Kanunu olan 2016/399 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü'nün 6. maddesinin 1. fıkrası, herhangi bir 180 günlük dönemde 90 günü aşmayan konaklamalara izin verir ve bu, her konaklama gününden önceki 180 günlük dönemin dikkate alınmasını gerektirir. Aynı maddenin 2. fıkrası, yolcuların en çok tartıştığı iki soruyu çözüyor: giriş tarihi konaklamanın ilk günü, çıkış tarihi ise son günü sayılır, yani cumadan pazara bir kaçamak bir gün değil üç gün götürür; ve oturma izni ya da uzun süreli vize kapsamındaki süreler hiç sayılmaz. Bunun geçerli olduğu alan bugün 29 ülkeden oluşuyor: 25 Avrupa Birliği üyesi devlet ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn; Bulgaristan ve Romanya 1 Ocak 2025 tarihinde katıldı.
Kayan 180 günlük pencere gerçekte nasıl işliyor?
Belirli bir tarihte asla sıfırlanmaz ve bu, en yaygın yanlış anlama. Kural her konaklama gününden 180 gün geriye baktığı için cevap her sabah değişir. 1 Ocak ile 31 Mart arasında 90 gün geçirirseniz temmuzda temiz bir sayfadan başlamazsınız: eski günler pencerenin arkasından düştükçe hakkınızı birer birer geri kazanırsınız. Schengen 90/180 Counter bunu geri sayım yerine hareket eden bir çubuk olarak çiziyor ve Ayarlar bölümünden Avrupa Komisyonu'nun kendi kısa süreli konaklama hesaplayıcısına bağlanıyor, böylece aynı tarihleri iki kez girebiliyorsunuz. Uçuştan önce buna değer: uygulama yön gösterir, Komisyon'un aracı ise başvurulacak uygulamadır.
10 Nisan 2026 tarihinde sınırda ne değişti?
Elle saymak aynı anda hem zorlaştı hem kolaylaştı. Avrupa Birliği Giriş/Çıkış Sistemi 12 Ekim 2025 tarihinde 29 Avrupa ülkesinde aşamalı bir geçişle çalışmaya başladı ve 10 Nisan 2026 tarihinde tam olarak faaliyete geçti; mürekkepli kaşenin yerini her dış sınır geçişinin biyometrik kaydı aldı. Zorlaştı, çünkü artık toplanacak bir kaşe sayfası yok. Kolaylaştı, çünkü yetkililerin elinde artık kesin bir kayıt var, dolayısıyla onunla çelişen bir tahmin başlı başına sorundur. Sırada ETIAS var: 2026 yılının son çeyreğinde beklenmekte olup vizeden muaf 59 ülke ve bölgenin vatandaşları için 30 Avrupa ülkesine girişte zorunlu olacak. Uygulama her ikisine dair bir özet taşıyor ve kendi konumu hakkında açık sözlü:
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
Bu cümle uygulamanın App Store'daki kendi İngilizce tanıtım metninden geliyor ve doğru çerçeve bu. Schengen 90/180 Counter uygulamasını kurun; bir karar değil, bir planlama yardımcısı olarak.
Hangi Schengen hesaplayıcısını gerçekten kullanmalısınız?
Dört ücretsiz iPhone uygulaması; hepsi 13 Ekim 2026 tarihinde App Store'da denetlendi.
En çok sınanmış seçeneği istiyorsanız Schengen Simple seçin
	Roycroft Labs Ltd, ücretsiz, sürüm 4.2.2, son güncelleme 7 Ekim 2026.
	364 değerlendirmeden 4,8 yıldız — dördü arasında en geniş kamuya açık sicil ve bir değişiklik günlüğünden çok kalabalığa güveniyorsanız onu seçmenizin nedeni.
	Schengen'i yapıyor, başka pek bir şey yapmıyor; Schengen ihtiyacınızın tamamıysa tam olarak doğrusu bu.

En uzun sürüm geçmişini istiyorsanız Schengen Calculator 90/180 seçin
	Vitaliy Golubenko, ücretsiz, sürüm 6.6.1, son güncelleme 12 Ekim 2026 — bu gruptaki en taze güncelleme.
	187 değerlendirmeden 4,5 yıldız ve altı büyük döngüden geçmiş bir sürüm numarası.

En yüksek ortalamayı istiyorsanız 180 Days: Schengen Calculator seçin
	Splinterware Ltd, ücretsiz, sürüm 1.32, son güncelleme 14 Nisan 2026.
	111 değerlendirmeden 4,9 yıldız, buradaki en iyi ortalama; gerçi o nisan tarihi dördünün en eskisi.

Tek bir uygulama Schengen'den fazlasını kapsamak zorundaysa Schengen 90/180 Counter seçin
	Ücretsiz, sürüm 1.0, 11 Haziran 2026 tarihinde yayımlandı, App Store'da 44 dil.
	Schengen penceresinin yanında Birleşik Krallık'ı, Amerika Birleşik Devletleri ESTA iznini, 183 günlük vergi sayımını ve kendi kurallarınızı izliyor, eski seyahatleri cihaz üzerinde fotoğraf üst verilerinden yeniden kuruyor ve bir danışman için PDF ile CSV olarak dışa aktarıyor.
	Henüz hiç değerlendirmesi yok. Kamuya açık bir sicil sizin için kapsamdan daha önemliyse bugün yukarıdaki üçünden biri daha güvenli seçim.

Schengen 90/180 Counter ne zaman yanlış araçtır?
Dört durumda. Android kullanıyorsanız sürümü yok: uygulama yalnızca iPhone için ve stüdyonun Google Play listesi 13 Ekim 2026 tarihinde okunduğunda 28 paket içeriyordu, hiçbiri bu değil. Bir sayacın başkaları için doğru hesapladığına dair kanıt istiyorsanız, sürüm 1.0'ın hiç değerlendirmesi yok, oysa yukarıdaki üç uygulamanın toplamı 662. Bir anlaşmazlıkta dayanacak bir sayıya ihtiyacınız varsa hiçbir uygulama işe yaramaz: sınır yetkilisinin elindeki Giriş/Çıkış Sistemi kaydı geçerli olandır. Günleriniz bir oturma izninden ya da uzun süreli vizeden geliyorsa, 6. maddenin 2. fıkrası onları 90/180 sayımının tamamen dışında bırakır; dolayısıyla ülkedeki günleri yalnızca toplayan herhangi bir araç, siz onları kendiniz çıkarmadıkça sizi yanıltır. Karar vermeden önce App Store kaydına bakın.
Schengen 90/180 Counter — yolcular başka neler soruyor?
180 günlük pencere yılbaşında sıfırlanır mı?
Hayır. Pencere kayandır, takvime bağlı değildir: 6. maddenin 1. fıkrası her konaklama gününden hemen önceki 180 güne bakılmasını zorunlu kılar. 1 Ocak'ta sıfırlama ya da altı ayda bir temiz sayfa diye bir şey yoktur. Hak, eski günler pencerenin arkasından düştükçe azar azar geri gelir.
Vardığım gün ile ayrıldığım gün ikisi birlikte mi sayılır?
Evet, ikisi de. 6. maddenin 2. fıkrası giriş tarihini konaklamanın ilk günü, çıkış tarihini ise son günü yapar. Cumadan pazara bir şehir kaçamağı bu yüzden 90 gününüzden bir değil üç gün götürür. Elle tutulan bir hesabın çoğu zaman eksik çıkmasına yol açan ayrıntı tam olarak budur.
Kural kaç ülkeyi kapsıyor?
Yirmi dokuz ülkeyi. Avrupa Komisyonu Schengen bölgesini 25 Avrupa Birliği üyesi devlet ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn olarak listeliyor; Bulgaristan ve Romanya 1 Ocak 2025 tarihinde katıldı. ETIAS 30 Avrupa ülkesinde geçerli olacak, yani listeler ayrışıyor ve bir araç hangisini saydığını söylemelidir.
Schengen 90/180 Counter ücretsiz mi?
Evet. App Store onu bedelsiz sunuyor: sürüm 1.0, 23 MB, iOS 13.0 veya üstü, 44 dil. Hesap, oturum açma ve analiz yok; kayıt, uygulamanın çevrimdışı çalıştığını ve uçtan uca şifreli iCloud eşitlemesini açmadığınız sürece verilerinizin cihazda kaldığını belirtiyor.
Android sürümü var mı?
Şu an yok. Uygulama yalnızca iPhone için. Stüdyonun Google Play geliştirici listesi 13 Ekim 2026 tarihinde okundu ve 28 paket içeriyordu, hiçbiri bu uygulama değil; dolayısıyla Android kullanan birinin başka bir araca ihtiyacı var. Bu yazı hiçbir Play sayfasına bağlanmıyor, çünkü bağlanacak bir sayfa yok.
Uygulama kurala uyduğumu bir sınır görevlisine kanıtlayabilir mi?
Hayır ve böyle bir iddiası da yok. Giriş/Çıkış Sistemi 10 Nisan 2026 tarihinde tam olarak faaliyete geçtiğinden beri geçişlerinizin geçerli kaydı sınırda tutulan biyometrik kayıttır. Uygulamanın kendi tanıtım metni, girişe dair son kararın her zaman ziyaret ettiğiniz ülkenin sınır yetkilisine ait olduğunu söylüyor.
Hiç kaydetmediğim seyahatleri nasıl biliyor?
Onları kitaplığınızdaki fotoğraflara eklenmiş üst verilerden ya da uçuş kartları ve pasaport kaşelerinin kamerayla taranmasından yeniden kurabiliyor. Her ikisi de cihaz üzerinde çalışıyor. Bu, eski bir seyahat geçmişindeki boşlukları doldurur, ama kendi fotoğraflarınızdan çıkarılmış bir sonuçtur, dolayısıyla tarihlerin yine de denetlenmesi gerekir.
Ghost Trip planlayıcısı ne işe yarıyor?
Henüz yapmadığınız bir seyahati canlandırıyor. Aday tarihleri giriyorsunuz, uygulama da o konaklamanın ilgili kayan pencerede kalan günlere sığıp sığmayacağını gösteriyor ve sığmadığında başka tarihler öneriyor. Bu, girdiğiniz seyahatlerden kurulmuş bir tahmindir, asla bir giriş güvencesi değildir.
Schengen dışında bir şeyle ilgileniyor mu?
Evet. Kayıt, Schengen penceresinin yanında Brexit sonrası Birleşik Krallık'ı, Amerika Birleşik Devletleri ESTA iznini, 183 günlük vergi ikameti sayımını ve kullanıcının tanımladığı kuralları anıyor. Amerikan ölçütü düz bir saymadan daha katı: vergi idaresi içinde bulunulan yılda 31 gün ve üç yıl boyunca ağırlıklı 183 gün istiyor.
Avrupa Birliği'nin resmi hesaplayıcısını kullanmaya devam etmeli miyim?
Evet, önemli olan her şeyden önce. Aynı tarihleri Avrupa Komisyonu'nun kısa süreli konaklama hesaplayıcısına girin ve karşılaştırın. İkisi ayrışıyorsa Komisyon'un sonucuna güvenin ve uygulamanın neden saptığını bulun: genellikle yanlış tarihlerle girilmiş bir seyahat ya da 6. maddenin 2. fıkrasının dışlaması gereken bir konaklama.
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